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अस भाग में भिन्न पष्ठ हया की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के साए में 


Separate Paging is given to this part in order thet a may be filed as a 

Separate cerurilation 
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उद्योग मंत्रालय 
( रसायन और पैट्रोरसायन विभाग ) 
विकास आयुक्न का कार्यालय 

( भेषनिक उद्योग ) 
नई दिल्ली , 6 जनवरी , 1989 

आदेश 
का . प्रा . 18 ( अ ): - - केन्द्रीय मरकार औषधि ( कीमत नियंत्रण ) प्रादेश , 
1987 के पैरा 9 के उपपैरा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार 
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के योग मंत्रालय ( रसायन और पैट्रोरसायन विभाग ) के प्रादेम सं . का , मा . 136 ( म ) 
तारीख 29 जनवरी , 1988 का निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्--- - 

उन आदेश के नीचे की सारणी में कम पं . 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23 और 
24 और उनमे संबंधित प्रविष्टिगों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां 
रखी आएंगो, अर्थात :-~~ 

मारणी 
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कम से . सूत्रयोग का नाम 


प्रबलता 


पंक का प्राकार 


अधीकतम 
किमत 


--- -- - - - 
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- - 
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- - - 


-- - - - 
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- - 
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" 1. क्लोरेम्फेमिकोल कैप्सूल 100मिग्रा . 

फैिल 12 की बोतस / स्ट्राइप 612 " 
" 2. मलोरेम्फेनिकोल कैप्सूल 260मिग्रा ./ कैप्सूल 12 की बोतल स्ट्राइप 9 42 " 
" 3. क्लोरेम्फेनिकोल कैप्सूल 260 भिग्रा . कैप्सूल 10 की बोतल स्ट्राइप 7 . 64 " 
।। 4. क्लोरेम्फेनिकोल कैप्सूल 250 मिग्रा . / फैप्सूल 100 की बोतल 74. 34 " 
" 5. क्लोरेम्फेनिकोल कैप्सूल 260 मिग्रा ./ कैप्सूल 500 की बोतल 363. 92 " 
" 6. क्लोरेम्फेनिकोल कैप्सूल 250 मिग्रा ./कैप्सूल 1000 की बोतल 702 , 64 " 
" 7. क्लोरेम्फेनिकोल कैप्सूल 500 मिग्रा ./ कैप्सूल 6 की बोतल/ स्ट्राइप 8 . 32 " 
" 8. क्लोरेफेनिकोल कैप्सूल 600 मिग्रा ./ोप्सूल 12 की बोतल स्ट्राइप 16. 68" 
" 9. क्लोरेम्केनिकोल कैप्सूल 500 मिग्रा 100 की टिन / बोतल 136 . 46 " 
" 21. फ्लोरेम्फेनिकोल एप्लिकैप्स 2. 5 मिग्रा/ एप्लिकैप 60 की बोतल 9 . 70 " 
" 22. क्लोरेम्फेनिकोल कान न्य / बी 6 मिली बोतल 3 . 88 " 

को याई 
" 23. क्लोरेफैनिकोल टापिकल 10 % ब्ल्यूबी मिली बोतल 3 . 62 " 


ड्राप 


" 24. क्लोरेम्फेनिकोल मरहम 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 % डबल्यू/ उबल्यू 3. 5 ग्राम ट्यूब 1 . 72" 

[ फा . सं . 8 ( 46) / 87-पो प्राई ( II )] 

प्रार . एस . माथर, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF INDUSTRY 
(Departo 176 of Chimicals and Peten . Chemical 
Ofico of th : Duvalupinent Cmmigeloner 

(Pharmaceutical Indust: y) 
N -w Delhi, 5th January , 1989 

ORDER 
S .O , 1842 ) : - In oxorcise of the pas c ?nferied by sub - paragraph (O ) of paragraph 
9 of thD 1124 (Pricos Cuatrol) Ordor , 1987, th , CentralGovornmenthercby make the follow 
ingamºn .insats in the Ordnt of the Governmint of India in theMinistry of Industry (Depart 
mint of Chemicals and Petro -Chemical ) NC. S . C 135 (D ) raicd the 9th Jeniury . 1988 , 
namely : 

In the Table bylow tbc sa id Order, for serial numbers 1, 2 ,3 ,4 ,5,6 , 7,2, 9,21, 22,23 60C 24 
and the ontries relating lhoreto , the following sort11 n imbo s and entrics shall respectively be 
substitutod , da moly : 


Name of the Fornrılation 


Sl. 
No. 


S :1cngth 


Pack Sizo 


Celling 
Price (Rs.) 


1 . 


" 1. Chioramphenicol Capsules 
" 2. Chloramphenicol Capsules 
" 3, Chloramphenicol Capsules 
" 4 . Calo ‘ a mphenicol Capsules 
" 5. Chloramphenicol Capsules 

Chloramphenicol Capsules 
" 7. Chloramphenicol Capsules 
" 8 . Chloramphenicol Capsules 
" 9. Chloramphenicol Capsulos 
“ 21. Chloramphenicol Applicaps 


100mg/Capsule 
250mg/Capsulu 
250mg/Capsule 
250g/Capsul 
250mg/Capgulo 
250mg/ Capsule 
500mg/ C -psulo 
500mg/ Capsule 
500mg/Capule 
2 .5mg/Applicap 


12 s Bottlo /Strip 
12 s Bottle /Strip 
10 s Bottle /Strip 
100 s Bottlo 
500 s Bottle 
1000 s Botilo 
6 s Bottle/Strip 
12 s Bottle /Strip 
100 *s Tin /Bottlo 
50 s Battle 


5 . 12 " ; 
942 " 

7. 64" ; 
74 . 34 ; 
353. 92" ; 
702 . 54" : 

8 , 32 " ; 
16 . 56 " ; 
135 . 46 " ; 

9 . 70 " ; 


- - 
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" 22 . Chloramphenicol Ear Drops 5 % W / V 
" 23, Chloramphenicol Topical Diops 10 % W /V 
" 24 . Chloramphenicol Ointment 1 % WW 


5mlBottle 
5ml Bottle 
3 . 5gm Tubo 


3 . 88 " ; 
3 52" ; 
1 . 72 " ; 


. . 


No. 8(469/87- P1 (mi 
R . S. M .ITHUR , JL. S : cy . 


Note : T13 Principal Oider was published in thn Gazette of India , Extraordinary, Part II , 

Scuinn 3( ii), dated 29: January, 1988 vide Gwenmont Noulfication , Ministry of 
Industry (Djpurtmant of Chanicals and Potro -Chemicals) No . S . O . 135 ( E ). Caied 
29th January , 1988 . 
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